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جوعية السرطان السعودية 


Saudi Caftcen Feundabiam d a t i o n 


الموازنة 








الإير ادات النشطة 





200,000 


الإيرادات الأخرى 0 50,000 0% 
الإيرادات 

إعانات وزارية 0 50,000 0% 
اا د 8 4,000,000 90% 

الإجمالي 8 4,300,000 ٍ 
اتفضساغذات الضحية 102,688.00 400,000 26% 
العصاريف الععومية ١‏ 619,432 1,000,000 62% 

والإدارية 

المصاريف الأنشطة 0 1,000,000 22% 

الإجمالي 946,500.5 2,400,000 . 


الفرق بين الإيرادات والمصاريف 


sS e 





2,66,115 





جوعية السرطان السعودية 


Saudi Caftcen Feundabiam d a t i o n 


اجعالي العبالغ المودعة من تبرعات 
عامة إلى البنوك خلال عام 2021 


الرصيد 







0 141 
البنك الأهلي 0.00 

بنك البلاد 1.25 
5 بنك الأول الرئيسي 0.00 
5 بنك الأول الفرعي 0.00 





جوعية السرطان السعودية 


Saudi Caftcen Feundabiam d a t i o n 


اجعالي العبالغ المصروفة من 
البنوك خلال عام 2021 


الرصيد 







24 
البنك الأهلي 0.00 

بنك البلاد 26 
5 بنك الأول الرئيسي 628,000.00 
5 بنك الأول الفرعي 0.00 
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جوعية السرطان السعودية 


Saudiü Caftcen Feundabiam d a t i o n 


اجعالي العصاريف الععومية 
والإدارية حتى 30/09/2021 









مصاريف رواتب العوظفين 172,800 
مصاريف مكافأة نهاية الخدمة 1.250 
مصاريف الاتصالات 107.00 
00 مصاريف العياه 143,761.00 
مصاريف قرطاسية وأدوات مكتبية و مطبوعات 1,001.00 
o‏ مصاريف إصلاحات وصيانة 1,835.00 
مصاريف أدوات نظافة 336.00 
مصاريف ضيافة وطعام 127.00 
فصاريف مستلزمات كهبيوتر 760.00 
فضاريف تأمينات اجتماعية 50,412.50 
قصاريف اخارزات 115,000.00 
مصاريف رسوم واشتراكات 421.00 
فضاريف بنزين 864.00 
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جمعية السرطان السعودية 


Caftcen Feundabiam d a t i o n‏ ل لالد 


اجعالي المصاريف الأنشطة 
حتى 30/09/2021 









مصاريف سفر 2,0 


مصاريف دعاية وإعلان 2,125.0 

مصاريف ايجار سكن الموظفين 5,000.00 
مصاريف رواتب الموظفين 210,140 

مصاريف تجديد اشتراك الموقع الجمعية 4,500.00 


